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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 सितम्बर, 2015 
का. आ . 2398(अ).- भारतीय मानक ब्यूरो विनियम , 1987 के नियम 7 के उप -नियम (1) के खण्ड ( ख) के अनुपालन 
में , भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा दिनांकित 30 /04/ 2015 की अधिसूचना का . आ . 1246( अ ) के क्रमांक 22 के कॉलम ( 5 ) 
को संसोधित करता है , भारतीय मानक जिनका विवरण अनुसूची के कॉलम ( 2) में दिए गए वे कॉलम (3) में दिए गए संशोधन 
के बिना भी कॉलम (5) में दी गयी तिथि तक लागू रहेंगे| 

अनुसूची 
क्रम । संशोधित भारतीय मानक ( कों ) की | 

काँलम ( 3) के काँलम ( 3) में दर्शाये 
संख्या संख्या, वर्ष और शीर्षक 

और तिथि संशोधन की 

गए अनुसार वह जिस 
प्रतिस्थापन तिथि तिथि तक मानक बिना 

संशोधन के था लागू 

रहेगी 
22 आई एस 16102 (भाग 1) : 2012 | संशोधन संख्या 1 23 अप्रैल , 2015 31 दिसम्बर , 2015 

मार्च 2015 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरों, मानक भवन , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता , चण्डीगढ़, चेन्नई , मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , 
भोपाल , भुवनेश्वर , कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http:// www. standardsbis .in द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है । 

संदर्भ : पब/जीएन : 1: 4] 
डी . के. नैय्यर , वैज्ञानिक - जी एवं मुख्याधिकारी (मानकीकरण ) 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st September, 2015 
S .O . 2398 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rules 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby modifies the column (5 ) at Sl. No. 22 
of notification S . O . 1246 ( E ), dated 30 /04 /2015 , that the Indian Standard as given in column ( 2 ) of 
the schedule shall remain in force without amendment as given in column ( 3 ) of schedule till the 
date as hereby given in Column (5 ) of the Schedule. 


SCHEDULE 


Si. 


No. 


No . and year of the 

Indian Standards 


No. and year of 
the amendment 


Date of Establishment 
of the Amendment at 

Column ( 3 ) 


Date till which the 
Standard without 

amendment as 
mentioned at Column 
(3 ) shall remain in 

force 


(4 ) 


(5 ) 


23 April , 2015 


31 December, 2015 


Amendment No. 1 

March 2015 


IS 16102 ( Part 1) : 2012 Self 
Ballasted LED Lamps for 
General Lighting Services Part 1 
Safety Requirements 


Copy of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 
9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110 002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata , 
Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, 
Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna, Pune, Kochi. On line 
purchase of Indian standard can be made at: http ://www .standardsbis . in . 


[Ref.:PUB /GN -1:4 ) 
D . K . Nayyar, Sc . G & DDG (Standardization ) 
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